


DESCRIPCION DE HELVETIA RIOJANENSIS SP. N. 
Y DEL ALOTIPO Y DE H. ALBOVITTATA SIMON 
(ARANEAE, SALTICIDAE) 


POR María ELENA GALIANO * 


SUMMARY : Description of Helvetia riojanensis sp. n. and of the allotypus y of 
H. albovittata Simon (Araneae, Salticidae). 


The author described the male Allotypus of Helvetia albovittata Simon, 1901, which is 
mentioned for the first time for the argentine fauna. H. riojanensis sp. n. is describ:d from 
Patquía. La Rioja, Argentina. The new species is closed related with H. santarema Peckham, 
the differences are in the form; of the tibial apophysis of the male palpus and the of the 
epigynum, and color pattern of the opistosoma. 


En un trabajo anterior (1963 :2) la autora citó el género Helvetia Peckbam. 
1884 por primera vez para la fauna argentina, describió el alotipo ô de F. zo- 
nata Simon y consideró al ejemplar descripto como Cotinusa humillima Mello- 
Leitão, 1943 como el alotipo ô de H. santarema Peckham. En el dibujo de 
este último aparecido en esa oportunidad, se omitió figurar la apófisis aguda 
que se desprende de la parte anterior de la gruesa apófisis tibial, que pasó 
inadvertida entre los pelos. Por esa razón. se da aquí el dibujo correcto (lám. 
1.39), 

En la presente publicación se cita H. albovittata Simon, 1901 para la fauna 
argentina, al mismo tiempo que se describe el alotipo 4. Se describe además 
H. riojanensis sp. n., con lo que las especies del género llegan a cinco, de las 
cuales cuatro se encuentra en nuestro país. Todas las medidas están indicadas 
en milímetros. 


HELVETIA ALBOVITTATA Simón, 1901 
(Lám. 1:7 y 8) 
1901. Helvetia albovittata Simon, Ann. Soc. Ent. Belg. XLV :157 sp. n. 9. 
1963. Helvetia albovittata Galiano, Physis XXII : 361, tab. xix : 7 (redescripción). 
DESCRIPCIÓN DEL ALOTIPO 4. 

Largo total: 4,699. 

Prosoma: largo 1,833 ; ancho 1.290: alto 1,333. Area ocular: largo 0,549 ; an- 
cho de la hilera anterior 0,949; de la posterior 0,982. Ojos de la 2% hilera separa- 
dos de los O.L.A por 0,199 y de los O.P.L. por 0,166. Diámetro de los O.M.A, 
0,333. Hilera anterior recurva. considerando una línea que pase por los centros 


de los 4 ojos. Borde superior de los O.M.A. más arriba que el de los O.L.A. 
Clípeo: alto 0.033. Estría torácica: extremo anterior situado 0,249 más atrás 
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del borde posterior de los O.L.P. Quelíceros: relativamente largos, verticales. 
Promargen con 2 dientes; retromargen con l, fuerte; surco ungueal oblicuo. 
Láminas maxilares: largas, algo dilatadas en el ápice, con el ángulo externo 
redondeado. Labio: más largo que ancho, sobrepasando la mitad de las lámi- 
nas. Esternón: largo 0,866; ancho 0,533. Patas: espinas I: fémur 1-1-1 dorsales ; 
patella 0; tibia 1 prolateral subapical; metatarso 2-2 inferiores, las prolatera- 
les más desarrolladas. Toda la pata muy gruesa, con largas sedas implantadas 
sobre gránulos. Il: fémur 1-1-1 dorsales; patella 0; tibia Ir inferior basal; 
metatarso 2-2 inferiores. III: fémur 1-1-1 dorsales; patella 0; tibia 1 retrola- 
teral; metatarso con un verticilo apical de 5. IV: fémur 1-1-1 dorsales; pa- 
tella 0; tibia 2 inferiores apicales, 1 retrolateral media; metatarso 1 retrola- 





Lám. I.— Helvetia riojanensis sp. n. Holotypus 4: 1, palpo, vista ventral; 2, retro- 
ventral; 3, apófisis tibial, vista lateral; 4, fémur del palpo, vista prolateral. Allotypus 2: 
5, conductos y espermatecas, vista dorsal; 6, vista ventral, Helvetia albovittata Simon, 
Aliotypus â: 7, palpo, vista ventral; 8, retrolateral. Helvetia santarema Peckham, Aloty- 
pus 4, palpo, vista retrolateral. 


teral y un vértice apical de 5. Palpo: fémur largo 0,566; patella largo 0;:216; 
ancho 0,166. Tibia largo 0,999, ancho 0,199. Tarso largo 0,499. La apófisis 
tibial es voluminosa, cuadrangular, dividida en dos puntas desiguales, la pos- 
terior es más baja y gruesa que la anterior. Del borde anterior de esta apófi- 
sis se desprende otra espiniforme, larga.aguda, negra, dirigida hacia adelante. 
El fémur lleva en la cara prolateral, borde inferior, una depresión limitada 
por una carena, estructura que se repite en las otras especies del género. 


Opistosoma: largo 2,733. 


COLOR EN ALCOHOL: prosoma pardo oscuro, con la región cefálica casi ne- 
gra; el margen oscurecido y una banda marginal de pelos sedosos blancos, 
que también cubren la región cefálica y parte del declive torárico. Opistosoma 
pardo oscuro, con dos difusas bandas longitudinales. Esternón, quelíceros y 
láminas, pardo oscuro. Patas pardas. las primeras más oscuras; los pares Il, 
lII y IV claros, con las caras laterales pardo oscuro. 
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MATERIAL ESTUDIADO: 1 2 Holotypus en la colección del Muséum National 
d'Histoire Naturelle, Paris, de Paraguay, col. Germain. En el Museo Ar- 
gentino de Ciencias Naturales: 13. Allotypus n? 5744, prov. Misiones, San Ja- 
vier, leg. Birabén, X1-1948; 2 99 n? 5745, igual colector y procedencia. 


Helvetia riojanensis sp. n. 
(Lám. I : 1-6) 


Diacnosis: Especie próxima a H. albovittata Simon, de la cual se distingue 
por la diferente forma de la apófisis tibial del palpo del 4; por el epiginio, 
cuyas aberturas se encuentran en el borde de una fosa media, mientras que 
en H. albovittata se abren a cada lado de la placa epiginal; por el mayor 
tamaño de las espermatecas, que sobrepasan la mitad de la placa; por la 
coloración del opistosoma, compuesta por bandas tranversas de pelos blancos. 


A 


DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO ĝ, 
Largo total: 3,732. 


Prosoma: largo 1,766, ancho 1,166, alto 1,333. Area ocular: largo 0,733; 
ancho de la hilera anterior 0,972; de la posterior 0,999. Los ojos de la 2° 
hilera, separados de los O.L.A. por 0,216 y de los O.L.P. por 0,166. Diámetro 
de los O.M.A. 0.333, Hilera anterior recurva, considerando una línea que pase 
por los centros de los 4 ojos. El borde superior de los O.M.A. más arriba 
que el de los O.L.A. Clípeo: alto 0.666. Estría torácica: extremo anterior situa- 
do 0,233 más atrás del borde posterior de los O.L.P. Quelíceros: delgados, ver- 
ticales. Promargen con 2 dientes; retromargen con l, bastante fuerte. Lámi- 
nas maxilares: largas, ligeramente dilatadas en el ápice. con el ángulo externo 
redondeado. Labio: más largo que ancho, sobrepasando la mitad de las lá- 
minas. Esternón: largo 0,833, ancho 0,466. Patas: espinas 1: fémur 1-1-1 dor- 
sales; patella 0; tibia 1 prolateral subapical; metatarso 2-2 inferiores, las 
prolaterales mucho más robustas. Toda la pata mucho más robusta que las 
demás, con los artejos hinchados, aunque menos que en H. zonata. Toda la 
pata, pero en especial en patella y tibia, presenta largas sedas implantadas 
en pequeñas granulaciones. No hay aplanamiento dorsal de los metatarsos 
como en H. zonata. Il: fémur 1-1-1 dorsales; patella 0; tibia 0; meta- 
tarso 1 p. inferior apical. IIT: fémur 1-1-1 dorsales; patella 0, tibia lr in- 
ferior media; metatarso con un verticilo apical de 5. IV: fémur 1-1-1 dor- 
sales; patella 0; tibia 2 apicales inferiores y 1 retrolateral; metatarso 1 
retrolateral media y un verticilo apical de 5. Palpo: fémur: largo 0,566. Pa- 
tella: largo 0,249, ancho 0,116. Tibia: largo 0,116, ancho 0,249. Tarso: largo 
0,566. Apófisis tibial robusta, bifurcada, las dos puntas diferentes: la ante- 
rior aproximadamente cónica está separada de la posterior por una depre- 
sión cóncava; esta última, más baja y gruesa, presenta el borde finamente 
aserrado. De la parte anterior de la apófisis tibial se desprende otra apófisis 
dirigida hacia adelante, larga, de punta aguda, negra. Opistosoma: largo 0,916 
(muy arrugado). 


COLOR EN ALCOHOL: Prosoma pardo con la región cefálica más oscura; 
margen negro y una banda submarginal de pelos blancos que se prolonga hacia 
adelante formando la barba del clípeo. A lo largo de la región torácica, una 
línea difusa más clara. Pelos blancos sobre la región cefálica y pardos a los 
lados. Los pelos oculares anaranjados. Esternón y piezas labiales pardas. 
Opistosoma pardo oscuro, con pelos pardos y 3-4 líneas transversas de pelos 
blancos. Patas I pardas, las demás amarillentas con las articulaciones más 


oscuras. 
4 
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ALOTIPO 2: 


Prosoma: largo 1,699, ancho 1.033, alto 1.166. Area ocular: largo 0,699. 
Ancho de la hilera anterior: 0,916; de la posterior: 0.966. Los ojos de la 2% 
hilera separados de los O.L.A. por 0,216 y de los O.L.P. por 0,166. Diámetro 
de los O.M.A.: 0,333. Clípeo: alto 0.049. Estría torácica: extremo anterior si- 
tuado 0.216 más atrás del borde posterior de los O.L.P. Quelíceros: promar- 
gen con 2 dientes; retromargen con 1. Labio: más largo que ancho. Esternón: 
largo. estrechado adelante, donde tiene el ancho del labio. Patas: espinas I: 
fémur 1-1-1 dorsales; patella 0; tibia 0; metatarso 2-2 inferiores. Il: fémur 
1-1-1 dorsales; patella 0; tibia ir inferior basal; metatarso 2-2 inferiores. III 
y IV, con escasas espinas. Palpos: Gelgados con una gruesa cerda apical exter- 
na en el tarso y abundantes pelos blancos en la cara anterior de la tibia y tarso. 
Epiginio: una fosa media con su diámetro mayor transversal, en el borde infe- 
rior de la placa. A cada lado de los bordes superiores de la misma están las 
entradas de los conductos de las espermatecas, éstas son largas, curvas y ocu- 
pan más de la mitad de la longitud de la placa. 


COLOR EN ALCOHOL: Como el macho. 
LOCALIDAD TÍPICA: Argentina. prov. La Rioja, Patquía, Guayapa. 


MATERIAL ESTUDIADO: 1 â Holotypus n? 5746 en la colección del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, procedente de La Rioja. Patquía, Guayapa, 
col. M. J. Viana. X1-1959; 1 2 Allotypus n? 5747, de igual localidad y colector. 


OBSERVACIONES: Esta especie se diferencia de H. zonata Simon (que tiene: 
también bandas transversas en el opistosoma) por ser menos robusta, por 
tener las patas I mucho menos desarrolladas y el prosoma menos dilatado 
lateralmente: por presentar una apófisis aguda en la cara anterior de la 
apófisis tibial del palpo del ¿ y por la diferente forma y posición de las es- 
permatecas. 

De H. santarema Peckham. se diferencia por la coloración del opistosoma 
(bandas transversas en H. riojanensis y longitudinales en H. santarema), por 
por la forma netamente diferente de la apófisis tibial del palpo del 3; por la 
diferente forma de la fosa media del epiginio (casi circular en H. santarema) ; 
por el mayor grosor de los conductos de las espermalecas. así como el mayor 
tamaño de la placa epiginal en relación al cuerpo. 
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